Technical Specifications 


Model t367k 

DN051A 

Processor & Soeed 

2.8HT G Hz/ 800 Intel® Pentium® 4 Processor - PG A478 

Chipset 

Intel® 865 PE 

Motherboard 

Yale-UL6E(P4SD-LA) 

RAM 

256/ 3200 MB 400DDR SDRAM 

M aximiim 
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2 GB (2x1024MB DDR SDRAM) 
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Sockets 
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Two 184-nin DDR DIMMs 
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Size 

128 256 512 and 1024 M B DDR DIM M s 

± i- U t i- *J \J , -J ± i- U 1 1 U ± \J i- ^ 1 - 1 D LJ LJ 1 \ ull'l l"l J 

Free DIMM Sockets 

One 

Pairs Required 

No 

Type Supported 

JEDEC unbuffered DDR SDRAM DIMM specification 

Cache 

8KB Data Cache + Trace Cache LI, 512 KB L2 Integrated 
on Processor module 

Hard Drive 

120 GB (7200 RPM) 

Optical Drive 

DVD+R/RW Drive 

Transfer rates 

Write: Up to lOx (CD-RW) 
Write: Up to 16x (CD-R) 
W rite: Up to 4x (DVD+RW ) 
Read: Up to 4 Ox (CD-RW ) 
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Keaa. up to 4ux ilu-k/ lu-ku i v i } 
Read - lln to Rx (DVD+RW ) 

Diskptfcp Drive* 

N one 

7 in 1 Card Reader 

Compact Flash 1/ II; M emory Stick/ Pro; M M CI SD; Smart 
M edia 

Video Graphics 

AG P 8X G raphics Card 

Controller 

ATI RV280 Radeon 9200 

Video M emory 

128 MB DDR, not upgradeable 

Video Connectors 

Composite & S-Video - NTSC 

Network Card 

10/ 100 BaseT, Integrated 

1 3Q4 Card 

III Let) 1 □ ItU 

JUUI IU 

ACQ7 6 Channel Intenrated on M R 
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Controller 

Realtek ALC650 

Chassis 

Jaguar, 250HV PSU 

USB Interface Specification 
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External Ports 

C— NCR 1 — carisl 1 — narallal 1 — 13Q/1 

d — ubb, i - serial, i - paranei, i -ijy4 

Front 1/ 0 Connector 

2= USB, 1= 1394; 7 in 1 Card Reader; 1= M icrophone; 
i— Line in, i— neaapnone 

Expansion Slots (Total) 

3= PCI, 1 = AGP 

Expansion Slots (FREE) 

3= PCI 

Drive Bays (Total) 

Two 5.25" external, 0 ne 3.5" external, 
Two 3.5" internal 

Drive Bays (FREE) 

0 ne 5.25" external, 0 ne 3.5" internal, 0 ne 3.5" external 

Keyboard/ Mouse 

HP W ireless Internet command center; 0 ne-touch Internet 
keyboard, W ireless optical scrolling mouse 
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